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Il; 


Bir X atomunda baş kuantum sayısı ve açısal momentum 
kuantum sayısı değerlerine sahip elektron sayıları, 


Baş kuantum |Açısal momentum |Elektron sayısı 
sayısı (n) kuantum sayısı (() 


X, Y,ZveT başgrup elementlerinin en yüksek baş kuan- 
tum sayılarında bulunan toplam değerlik elektron sayıları 
grafikteki gibidir. 


çap yayınları * 


Değerlik elektron 
sayısı 


En büyük baş 
1 0) 2 kuantum sayısı 
2 o 2 ül z 
2 1 6 
3 0 1 3 İ — mmm .T 
j I 
şeklindedir. 
i I 
2 3 


| 
| 
Buna göre, X elementi ile ilgili aşağıdaki yargılardan 7 


hangisi yanlıştır? 


A) Temel hal elektron dağılımında küresel simetrik özel- 
lik gösterir. 


Buna göre, X, Y, Z ve T elementleri ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Elektronegatifliği en yüksek olan element T dir. 

B) #1 yüklü iyonu soy gaz elektron düzenine sahiptir. B) Znin atom numarası, X inkinden bir fazladır. 
C) Yapısındaki yarı dolu orbital sayısı 1 dir. 
D) m,değeri O olan elektron sayısı 5 dir. 


E) Yapısındaki elektronlardan 10 tanesinin kendisi ile 
eşit enerjili en az 1 elektronu vardır. 


C) X ve Y küresel simetrik yapılıdır. 
D) Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan T, en az olan Z dir. 
E) Atom yarıçapı en büyük olan X, en küçük olan T dir. 
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1M 
500mL 

KCI 
çözeltisi 


çap yayınları * 


CAP 


ideal X, gazı ile dolu olan yukarıdaki düzeneğe sabit yn di 


sıcaklıkta uygulanan işlemlerden hangisi yanlış olur? Aynı sıcaklıkta bulunan yukarıdaki çözettilerden 

kap - 2'deki çözelti kap - 1'e ekleniyor. 

Buna göre, kapta bulunan iyonların molar derişimle- 
rinin zamanla değişimini gösteren 


IK“) 


A) 2 numaralı piston itilirse, 1 numaralı piston yükselir. 
B) Gazın miktarı ve P pistonu sabit iken P, pistonu itilirse 
gazın P.V çarpımı değişmez. 


C) M musluğundan bir miktar X. gazı ilave edilirse, X, 
gazının basıncı artar. 


D) P, ve P, pistonları sabit iken, kaba M vanası açılarak 
bir miktar X, gazı eklenirse gazın P.V çarpımı artar. 


E) P, pistonu sabit, P,, pistonu serbest iken musluk açıla- 
rak kaba X, gazı eklenirse gazın P.V çarpımı artar. 


Zaman 


grafiklerden hangileri doğrudur? 
A) Yalnız | B) Yalnız Il C)i veli 
D) ll ve lll E) Iİ, ll ve İli 
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5. 


* 6gram C katısının artansız olarak tam yanmasından 
45 kJ ısı açığa çıkıyor. 


6. 
2 litrelik sabit hacimli bir kapta gerçekleşen 
2NH,(9) — N,(9) * 3H,(9) 


yı tepkimesinegöre, H, gazının molar derişiminin zamanla 


* Calk)* Ck) 4 z O,(9) — CaCO,ik) * 290 kJ 
değişimi grafikteki gibidir. 


* CaOlk) *CO,(g) — CaCO,lk) AH — —40 kJ 


(HI 


bilgileri verildiğine göre, 
Caolk) — Calk) * 2-0,(9) 
tepkimesinin entalpi değişimi kaç kJ dir? (C: 12) 


A)—340 B)—-160 C)4160 D)4240 E)4360 


| 
l 
5 10 Zaman (dk) 

Buna göre, 

Il o 5. dakikada kapta 0,3 mol N, gazı vardır. 

li. (0-10) dakika arasında NH, gazının ortalama harcan- 


mol , 
ma hızı 0,1 dk dır. 


Ili. N, gazının (0 - 10) dakikada arasındaki ortalama oluş- 


litre | 
ik dir. 


yargılarından hangileri doğrudur? 


ma hızı normal koşullarda 11,2 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C)ivelli 
D) ll ve Il E) | veli 
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7. 8. 
Sabit hacimli bir kapta, belirli bir sıcaklıkta 
N,(9) # 3H,(g) — 2NH,(9) Sabit bir sıcaklıkta, 
ni , FR 1 
tepkimesi dengededir. Aynı sıcaklıkta kaba bir miktar H, CO(9) * > 0:9) 5 CO,9) Ke—x 
gazı ekleniyor. 
Cik) * O,(g) — CO,(9) Ke-Yy 


Buna göre, aynı sıcaklıkta sistem tekrar dengeye 


ulaştığında, olduğuna göre, aynı sıcaklıkta denge sabiti mi olan 


1. N, gazının mol sayısı tepkime denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 2C0(9) — Cik) *CO,(9) 

B) 2C(k) * 2CO,(g) — 4CO(g) 

C) 2C(k) * 20,(g) — 2C0,(9) 

D) Cik) # CO,(g) — 2C0(9) 

E) 2CO,(g) — 2C0(9) *O,(9) 


Il. NH, gazının molar derişimi 
Il. Denge sabiti 


nicelikleri başlangıç durumuna göre nasıl değişir? 


A) Azalır Azalır Değişmez 
B) Azalır Artar Değişmez 
Cc) Artar Artar Değişmez 
D) Azalır Artar Artar 
E) Artar Azalır Artar 


CAP 
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D; 


Aşağıdaki grafik 25*C de 100 mililitre HNO, çözeltisinin 
KOH çözeltisi ile titrasyonuna âittir. 


çap yayınları? 


0 200 


Eklenen KOH 
hacmi (mL) 


Buna göre, 

1. HNO, çözeltisinin başlangıç derişimi 0,1 M dir. 

Il. Eşdeğerlik noktasında karışım hacmi 300 mililitredir. 
INI. Eklenen KOH çözeltisinin derişimi 0,2 M dir. 


yargılarından hangileri doğrudur? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C)I veli 


D) ll ve İli E) ili ve lll 


10. 


Agcı 
çözeltisi 


AgCik) 

Yukarıdaki kapta katısı ile denge halinde bulunan AgCı 
sulu çözeltisi vardır. 

Bu çözeltiye aynı sıcaklıkta bir miktar AgNO, katısı 
eklendiğinde, 

Il. CP iyon derişimi 

11. Çözünürlük çarpımı 

INI. AgCl katısının çözünürlüğü 

nicelikleri nasıl değişir? 


A) Artar Artar 
B) Azalır Değişmez 
Cc) Azalır Artar 
D) Azalır Azalır 
E) Artar Değişmez 
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12. 


H,S(9) * HNO, (suda) — S(k) * NO(g) * H,O(s) 
tepkimesine göre, 300 mililitre HNO, çözeltisi ile yeterince 
o H,S gazından normal koşullarda 6,72 litre hacim kapla- 
Hi yan NO gazı elde edilmiştir. 


> 


4 Buna göre, tepkimede kullanılan HNO, çözeltisinin 


pH değeri kaçtır? 
A)0 B) 1 c)2 D)3 E)5 


Yukarıdaki pil sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangi- 

si yanlıştır? 

A) Derişim pilidir. 

B) 2. kaptaki çözeltinin yarısını dökmek, pil gerilimini de- 
ğiştirmez. 

C) 1. kaba 100 mL 2 M ZnSO, çözeltisi eklemek, pil ge- 
rilimini sıfır yapar. 

D) 2. kaptan çökelme olmadan su buharlaştırmak, pil ge- 
rilimini artırır. 

E) Elektronlar 1. kaptan 2. kaba doğru hareket ederler. 


13. 


NH, ve BF, bileşikleri ile ilgili, 


ii Bağpolarlılığı 
1. Ortaklanmamış elektron çifti sayısı 
111. Oktetine ulaşamamış atom sayısı 


niceliklerinden hangileri ortaktır? 

(HK, B, 3N, gF) 

A) Yalnız | B) Yalnız Il C)i ve ll 
D) ll ve ili E) ivelil 


